Ś. P. 
FRANCISZEK 


inż. mechanik, najdroższy mąż, ojciec i dziadziu 


przeżywszy lat 59, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 1 sierpnia 1961 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie we czwartek 3 bm. o godzinie 8 
w kaplicy „Caritas“ w Borku Fałęckim. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy „Caritas“ w Borku Faleckim, ul. Żywiecka 16 na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi tego samego dnia o godzinie 16, na które-to smutne obrzędy 
zapraszają w głębokim bólu pogrążeni: 


żona, dzieci, wnuki i rodzina. 
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